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DEUCOLZTNI ZASŁUŻONY PRAC K.M. HiL, KOMBATANT IT WOJNY ŚWIATOWEJ, ŻOŁNIERZ 

WRZEŚNIA, OFICER 1K, CZŁONEK ZBoWiD-u, INWALIDA WOJENNY, ODZNACZONY KRZY- 

ŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI ORAZ INNYMI ODZNACZENIAMI PAŃ- 
STWOWYMI I BOJOWYMI 


przeżywszy lat 78, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 23 lutego 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 1 marca br. o godz. 11.45 
w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


